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et comme pour chacun de ces points la différence y — b sera positive, le binôme (3o), pour chacun d'eux, offrira le même signe que la différence
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dont la limite correspondant au point G, où y — b, u et 9 s'évanouissent, sera encore la quantité w. Si, au Heu des droites situées par rapport au point G du côté des coordonnées positives, on considérait les droites situées par rapport au point G du côté des coordonnées négatives, il faudrait remplacer dans les formules (27) et (3i) y par — y, x par — x9 et substituer aux différences x — a, y — b, qui deviendraient négatives, les différences a — x, b—y. Par suite on pourrait encore substituer au binôme (12) l'expression (27) ou (3i), dont la limite correspondant an point G serait toujours la quantité w.
Ainsi, en résumé, si le contour OS, en se resserrant autour du point G, prend la forme d'un rectangle dont les côtés deviennent infiniment petits, la valeur du binôme (12), pour chacun des points situés sur ce contour, offrira le même signe qu'une quantité dont la limite sera la valeur de w correspondant au point G. Donc l'indice intégral
qui doit se réduire à +1 ou à — i, et offrir le même signe que le binôme (n) en deux points G, H situés sur le contour du rectangle, sera donné par la formule (19), le signe du second membre étant déterminé comme il est dit dans l'énoncé du théorème IV.
Corollaire. — Si les deux fonctions u, 9, étant nulles au point G, restent, dans le voisinage de ce point, finies et continues, ainsi que leurs dérivées du premier ordre
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